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Cela pose, voyons si ce resultat s'accorde avec Fanalyse du liquide
fermente qu'il est facile de recueillir sans perte. Je me suis d'abord
assure qu'il n'y restait pas traces de sucre. Apres filtration et evapo-
ration menagee, je 1'ai sature par 1'eau de chaux. II a fallu 4 cc. 3 d'une
eau de chaux dont 28 centimetres cubes neutralisent 0,06125 d'acide
sulfurique, SO3, HO. On cleduit de ces donnees et en ramenant a 100
de sucre, qu'il s'est forme 0,784 d'acide succinique, nombre qui doit
etre un peu eleve, comme nous le savons, parce qu'une petite quantite
de la chaux est saturee par un autre acide que 1'acide succinique. La
leviire elle-meme apporte un peu d'acide. II a fallu Occ. 3 d'eau de
chaux pour saturer les acides d'un poids de levftre egal a celui de la
leviire employee. Tout cela reduit la proportion d'acide succinique
a 0,7 pour 100 du poids du sucre.

La glycerine a ete determinee avec soin/elle pesait Ogr. 0505, ce
qui correspond a 3,5 pour 100 du poids du sucre.

Les proportions des differents produits de la fermentation sontici, a
peu de chose pres, cequ'ils etaientdans la fermentation de 100 grammes
de sucre dont nous avons detaille precedemment Panalyse.

Ce n'est done pas une perte de 4,4 pour 100 du poids de sucre que
nous devrions trouver par le dosage de 1'acide carbonique, mais une
perte de 6 pour 100 environ, parce qu'il faut ajouter a la glycerine et a
Tacide succinique, d'une part I7augmentation du poids de la leviire, de
1' autre les matieres destinees a retablir 1'equation entre le sucre, 1'acide
succinique et la glycerine. La difference entre le resultat theorique et
le resultat experimental aurait dti etre de 22 cc. 2 au lieu de 16cc.8.
Difference = 5 cc. 4. L'erreur sur le volume de 1'acide carbonique ne
pouvant etre, a beaucoup pres, de cet ordre, il faut admettre neces-
sairement qu'il y a plus d'acide carbonique forme que n'en exige

Fequation

HO = 2 C4H6Q2 + 4 CO2,

appliquee au poids total de sucre Igr. 440 diminue des ^ de ce
poids. En d'autres termes, la reaction qui donne 1'acide succinique et
la glycerine fournirait, prise a part, une certaine proportion d'acide
carbonique. Nul doute que Fequilibre entre 1'acide succinique et la
glycerine d'une part, et le sucre de Tautre, ne soit retabli par cet

direct d'eau, d'alcool, d'acide succinique et de glycerine, sur lequel j'etudiais ^ part la solu-
bilit6 de 1'acide carbonique dans les conditions de temperature ou se trouvait le liquide du
ballon. La solubilite a toujours 6te plus faible que dans 1'eau pure.

Pour la correction de la tension de la vapeur aqueuse ou alcoolique, je me suis content^ de
celle donne: e dans les tables pour la vapeur d'eau. En ope>ant a ze"ro, elle est toujours assez
faible pour qu'il n'en resulte pas une erreur sensible, bien que le liquide ne soit pas de Teau
pure..
